3.  İkindi  namazının  vakti;  öğle  vaktinin  çıktığı  andan  itibaren  başlar  ve  güneşin  batması 
ile  son  bulur.  Bu  namazın,  kerahet  vakti  olarak  bilinen  güneşin  sararıp  gözleri  kamaştırmaya¬ 
cağı  vakte  kadar  geciktirilmemesine  dikkat  edilmelidir.  Ancak  ikindi  namazının  farzı  kılınma¬ 
mış  ise  güneş  batıncaya  kadar  kılınmalıdır. 

4.  Akşam  namazının  vakti;  güneşin  batmasıyla  başlar,  batı  ufkunda  meydana  gelen  "şa¬ 
fağın  kaybolmasıyla  sona  erer.  Ebu  Hanife'ye  göre,  "şafak",  akşam  batı  ufkundaki  kızıllıktan 
sonra  meydana  gelen  aydınlıktır.  Ebu  Yusuf,  İmam  Muhammed  ve  diğer  üç  mezhebe  göre, 
"şafak"  ufukta  meydana  gelen  kızıllıktır.  Bu  kızıllık  gidince  akşam  namazının  vakti  çıkmış,  yatsı 
vakti  girmiş  olur.  Tercih  edilen  görüş  de  budur. 


5.  Yatsı  namazının  vakti;  batı  ufkunda  beliren  şafağın  kaybolmasından  itibaren  başlar, 
ikinci  fecrin  oluşumuna  kadar  devam  eder. 

Vitir  namazının  vakti,  yatsı  namazının  kılınmasından  sonradır.  Yatsıyı  ilk  vaktinde  kılan¬ 
ların  kalkacaklarından  emin  olurlarsa  vitri,  gece  vaktine  ertelemeleri  müstehaptır. 


BUNU  BİLİYOR  MUYDUNUZ? 

Kerahet  Vakti,  içinde  namaz  kılınması  mekruh  olan  vakitlere  denir.  İki  türlü  kerahet  vakti 
vardır.  Birincisi,  farz  olsun,  nafile  olsun  her  türlü  namazın  kılınması  mekruh  olan  vakitler. 
İkincisi  ise  sadece  nafile  namaz  kılmanın  mekruh  olup  diğer  namazların  caiz  olduğu  va¬ 
kitlerdir. 

Farz  olsun  nafile  olsun  her  türlü  namazın  kılınması  mekruh  olan  kerahet  vakitleri: 

1-  Sabah  Keraheti:  Güneş  doğarken,  güneşin  doğmaya  başlamasından  itibaren  yaklaşık 
45  dakika  geçinceye  kadar  olan  süredir. 

2-  Öğle  Keraheti:  Öğle  ezanına  45  dakika  kaldığında,  güneş  tam  tepe  noktasında  iken. 

3-  Akşam  Keraheti:  Güneş  batarken,  akşam  ezanından  45  dakika  öncesinden  başlar,  gü¬ 
neş  batana  kadar  devam  eder.  Bu  durumda  sadece  o  günün  ikindi  namazının  farzı  kılına- 
bilir. 

Kısacası  güneş  doğarken,  tepedeyken  ve  batarken  namaz  kılınmaz. 

Sadece  nafile  namaz  kılmanın  mekruh  olduğu  kerahat  vakitleri: 

1-  İmsak  vaktinden  güneş  doğuncaya  kadar  sabah  namazının  sünnetinden  başka  nafile 

namaz  kılınmaz.  | 

2-  İkindi  ezanından  sonra  akşam  vaktine  kadar  ikindi  namazının  sünnetinden  başka  nafi¬ 
le  ve  sünnet  namaz  kılınmaz. 


